CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1: Ob jet du Reglement 

L'objet du present reglement est de determiner les relations entre les usagers du 
Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en 
rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les 
conditions d'acces aux ouvrages, leur conception, leur realisation, leur controle, leur 
fonctionnement, leur entretien, le cas echeant, leur rehabilitation, les conditions de 
paiement de la redevance d'assainissement non collectif, les conditions et modalites 
generales auxquelles sont soumises les installations d'assainissement non collectif, 
enfin les dispositions d'application de ce reglement. 

II definit egalement le SPANC comme etant un Service Public a Caractere Industriel 
et Commercial, qui doit etre equilibre en recettes et en depenses, conformement a la 
loi sur I'eau du 3 janvier 1992. 

Article 2 : Champ d'application 

Le present reglement s'applique a tous les immeubles non raccordes a un reseau 
d'assainissement collectif public sur le territoire de la Communaute de Communes du 
Canton de Villandraut, designee par le terme generique de « la collectivite » 
dans les articles suivants. Les prescriptions du present reglement s'appliquent sans 
prejudice du respect de I'ensemble de la reglementation en vigueur pouvant 
concerner les dispositifs d'Assainissement Non Collectif. 

Article 3 : Definitions 
Assainissement non collectif 

Par assainissement non collectif, on designe tout systeme d'assainissement 
effectuant la collecte, le pretraitement, I'epuration, I'infiltration ou le rejet des eaux 
usees domestiques des immeubles non raccordes au reseau public 
d'assainissement. 

L'installation d'un assainissement non collectif comporte : 

i Les canalisations de collecte des eaux menageres (cuisine, salle de bain) et des 

eaux vannes (WC) a partir de la sortie de I'habitation, 

i Le pretraitement (la fosse toutes eaux, bac a graisse, fosse septique, ...), 

i Les ouvrages de transfert exterieurs: canalisations, poste de relevement des eaux 

(le cas echeant), 

i Les ventilations de l'installation, 

i Le dispositif d'epuration adapte a la nature du terrain, 

i Lexutoire (dispersion dans le sol ou par evacuation vers le milieu superficiel). 

Les termes d'assainissement autonome ou d'assainissement individuel sont 

equivalents a celui d'assainissement non collectif. 

Eaux usees domestiques 

Les eaux usees domestiques comprennent les eaux menageres (salles de bains, 
cuisines, buanderies, lavabos, etc.) et les eaux vannes (WC). 
Separation des eaux 

Un systeme d'assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usees 
domestiques telles que definies ci-dessus et exclusivement celles-ci. Pour en 
permettre le bon fonctionnement, les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, y etre 
admises. 

Usager du service public de I'assainissement non collectif 

L'usager du Service Public d'Assainissement Non Collectif est le beneficiaire des 



prestations individualisees de ce service, c'est-a-dire toute personne dont I'habitation 
n'est pas raccordee au reseau public d'assainissement. 

L'usager de ce service est soit le proprietaire de I'immeuble equipe ou a equiper d'un 
dispositif d'assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, a 
quelque titre que ce soit. 



Article 4 : Caractere du Service Public d'Assainissement Non 
Collectif 

Dans le cadre de I'arrete interministeriel du 6 mai 1996 et de celui du Ministere de 
I'ecologie en date du 7 septembre 2009, fixant les modalites du controle 
technique exerce par les collectivites sur les systemes d'assainissement non 
collectifs, et des I'entree en vigueur du present reglement, le SPANC prend en 
charge le controle 

obligatoire des installations d'assainissement non collectif sur I'ensemble du territoire 
defini a I'article 2. 

Le controle technique comprend les 2 niveaux suivants : 

• La verification technique de la conception, de I'implantation et de la bonne 
execution des ouvrages. 

• La verification periodique de leur bon fonctionnement et du bon entretien des 
ouvrages. 

Afin d'assurer le bon fonctionnement et la perennite des installations, le SPANC 
fournit a l'usager, les informations reglementaires et les conseils techniques 
necessaires a la bonne realisation et au bon fonctionnement de son systeme 
d'assainissement non collectif. 

Article 5 : Responsabilites et obligations des prop rietai res 
dont 

I'immeuble est equipe ou doit etre equipe d'une installation 
d'assainissement non collectif 

Le traitement des eaux usees des habitations non raccordees a un reseau 
d'assainissement collectif est obligatoire (article L. 1331-1 du code de la Sante 
Publique). 

Tout proprietaire d'un immeuble, existant ou a construire, non raccorde au reseau 
public de collecte des eaux usees, est tenu de I'equiper d'une installation 
d'assainissement non collectif destinee a collecter et a traiter les eaux usees 
domestiques rejetees, a 
I'exclusion des eaux pluviales. 

Le proprietaire est responsable de la conception et de I'implantation de cette 
installation, qu'il s'agisse d'une creation ou d'une rehabilitation, ainsi que de la bonne 
execution des travaux correspondants. 

II en est de meme s'il modifie de maniere durable et significative, par exemple a la 
suite d'une augmentation du nombre de pieces principales ou d'un changement 
d'affectation de I'immeuble, les quantites d'eaux usees domestiques collectees et 
traitees par une installation existante. 

II ne doit pas modifier I'agencement ou les caracteristiques des ouvrages ou 
I'amenagement du terrain d'implantation sans avoir informe prealablement le SPANC 
(par le biais d'une declaration de travaux specifique). 

La conception et I'implantation de toute installation doivent etre conformes aux 



prescriptions techniques applicables aux systemes d'assainissement non collectif, 
definies par arrete interministeriel du 6 mai 1996 modifie par I'arrete du 24 decembre 
2003 et par I'arrete du 22 juin 2007, le Document Technique Unifie 64.1 , complete le 
cas echeant par la reglementation locale, et destinees a assurer leur compatibilite 
avec les exigences de la sante publique et de I'environnement. 
Ces prescriptions concernent les conditions d'implantation, de conception, et de 
realisation de ces installations, leur consistance et leurs caracteristiques techniques. 
Le respect de ces prescriptions donne lieu a un controle, obligatoire pour les 
proprietaires, qui est assure par le SPANC a I' occasion de la conception des 
installations et de la realisation des travaux. 

Le proprietaire d'un immeuble tenu d'etre equipe d'une installation d'assainissement 
non collectif qui ne respecte pas les obligations reglementaires applicables a ces 
installations, est passible, le cas echeant, des mesures administratives et des 
sanctions penales mentionnees au chapitre 5. 

Article 6: Responsabilites et obligations des occupants 
d'immeubles equipes d'une installation d'assainissement non 
collectif 

Le maintien en bon etat de fonctionnement des ouvrages 

L'occupant d'un immeuble equipe d'une installation d'assainissement non collectif est 
responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de preserver la qualite des 
eaux souterraines et superficielles et la salubrite publique. 

A cet effet, seules les eaux usees domestiques definies a I'article 3 sont admises 
dans les ouvrages d'assainissement non collectif. 

II est interdit d'y deverser tout corps solide ou non, pouvant presenter des risques 
pour la securite ou la sante des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire a I'etat 
ou au bon fonctionnement de I'installation. 
Cette interdiction concerne en particulier : 
o les eaux pluviales, 

o les ordures menageres meme apres broyage, 
o les huiles usagees, 
o les hydrocarbures, 

o les liquides corrosifs, les acides, les medicaments, 
o les peintures, 

o les matieres inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. 

Le bon fonctionnement des ouvrages impose egalement a I'usager : 

o de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de 

stationnement de vehicule, des zones de culture ou de stockage de charges 

lourdes ; 

o d'eloigner tout arbre et plantation des dispositifs d'assainissement ; 

o de maintenir permeable a I'air et a I'eau la surface de ces dispositifs 

(notamment en s'abstenant de toute construction ou revetement etanche au-dessus 

des 

ouvrages); 

o de conserver en permanence une accessibility totale aux ouvrages et aux 
regards; 

o d'assurer regulierement les operations d'entretien. 
L'entretien des ouvrages 

L'utilisateur d'un dispositif d'assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu 



d'entretenir ce dispositif de maniere a assurer : 

• le bon etat des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de 
ventilation et, dans le cas ou la filiere le prevoit, des dispositifs de degraissage ; 

• le bon ecoulement des effluents jusqu'au dispositif d'epuration ; 

• I'accumulation normale des boues et des flottants a I'interieur de la fosse. 

Les ouvrages et les regards doivent etre accessibles pour assurer leur entretien et 
leur controle. 

Les installations et ouvrages doivent etre verifies et nettoyes aussi souvent que 
necessaire. 

Les vidanges de boues et de matieres flottantes des fosses ou autres installations de 
pretraitement sont effectuees selon les frequences determinees par I'arrete du 24 
decembre 2003. 

Le non-respect des obligations de maintien en bon etat de fonctionnement et 
d'entretien des ouvrages expose, le cas echeant, I'occupant des lieux aux mesures 
administratives et aux sanctions penales mentionnees au chapitre 5. 

Article 7: Engagements du SPANC 

Dans le cadre de missions devolues au SPANC, ce dernier s'engage a mettre en 
ceuvre un service de qualite. Les prestations qui sont garanties sont les suivantes : 
-une permanence telephonique et physique. 

-une reponse ecrite aux courriers dans les 15 jours suivant leur reception. 



Article 8: Droit d'acces des agents du SPANC aux installations 
d'assainissement non collectif 

Pour mener a bien leur mission, les representants du service d'assainissement non 
collectif sont autorises a penetrer dans les proprietes privees conformement a I'article 
L. 1331-11 du code de la sante publique. 

Cet acces doit etre precede d'un avis prealable de visite notifie au proprietaire des 
ouvrages et, le cas echeant, a I'occupant des lieux dans un delai raisonnable 
(environ 15 jours). 

En consequence, I'usager doit faciliter I'acces de son systeme d'assainissement non 
collectif aux agents du service. En particulier, tous les regards du systeme doivent 
etre degages. 

II doit etre present ou represente lors de toute intervention des agents. 

Les agents du SPANC n'ont pas la possibility de penetrer de force dans une 

propriete 

privee. 

Si le controle ne peut etre effectue du fait d'un refus, un rapport relevant 
I'impossibilite d'effectuer le controle sera remis au maire de la commune ou la 
maison est situee, qui, au titre de ses pouvoirs generaux de police, constatera ou 
fera constater I'infraction. 

Article 9 : Information des usagers apres controle des 
installations 

Les observations realisees au cours d'une visite de controle de fonctionnement sont 
consignees sur un rapport de visite envoye au proprietaire de I'immeuble et le cas 
echeant a I'occupant des lieux. Une copie est adressee au maire de la commune 
concernee. 



Lors du controle de conception, une fiche destruction est renseignee par le SPANC, 
cette fiche est envoyee au maire pour proposition d'avis. Le maire apres avis et 
signature envoie une copie au proprietaire et au SPANC. 

CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES 
APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SYSTEMES 

Article 10: Objectifs de rejet 

L'objectif est la lutte contre toute pollution afin de preserver la sante publique, la 
qualite 

des eaux superficielles et souterraines. 

Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'apres avoir subi un 
traitement complet permettant de satisfaire a la reglementation en vigueur et 
d'assurer : 

• la permanence de I'infiltration des effluents par des dispositifs d'epuration et 
d'evacuation par le sol, 

• la protection des nappes d'eaux souterraines. 

Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fosse, reseau d'eaux pluviales, riviere) 
ne peut etre effectue qu'a titre exceptionnel et sous reserve des dispositions 
enumerees a I'article 3 de I'arrete du 6 mai 1996 

Sont interdits les rejets d'effluents, meme traites, dans un puisard, puits perdu, puits 
desaffecte, cavite naturelle ou artificielle. 

Les puits d'infiltration devront faire I'objet d'une autorisation prefectorale et une etude 
de filiere devra en demontrer la necessite, conformement a I'arrete du 6 mai 1996. 

Article 11 : Modalites d'etablissement d'une installation 
d'assainissement non collect if 

La realisation d'un systeme d'assainissement non collectif est subordonnee au 
respect des prescriptions techniques nationales applicables a ces installations, a 
savoir : 

• I'arrete du 24 decembre 2003, 

• du Reglement Sanitaire Departemental, 

• de la norme XP P 16-603 (DTU 64.1 de mars 2007), 

• du present reglement du Service Public d'Assainissement Non Collectif., 

• des arretes prefectoraux en vigueur, 

• et toute reglementation sur I'assainissement non collectif en vigueur lors de 
I'execution des travaux. 

Par ailleurs, d'autres reglementations conditionnent I'application du present 
reglement. 

Elles sont en particulier presentes dans : 

• le code general des collectivites territoriales, 

• le code de I'environnement, 

• le code de la sante publique, 

• le code civil. 

Ces prescriptions concernent les conditions d'implantation, de conception, de 
realisation et de mise en ceuvre de ces installations, leur consistance et leurs 
caracteristiques techniques. 



Article 12 : Conception-Execution des installations 
d'assainissement non collectif 

Les systemes d'assainissement non collectif doivent etre concus, implantes et 
entretenus de maniere a ne pas presenter de risques de contamination ou de 
pollution des eaux (article 2 de I'arrete du 6 mai 1996 et arretes du 7 mars et 27 
avril 2012). 

Leurs caracteristiques techniques et leur dimensionnement doivent etre adaptes aux 
caracteristiques de I'immeuble et du lieu ou ils sont implantes (contraintes du terrain, 
du sol, de la pente et de I'emplacement de I'immeuble). 

A cet effet, le proprietaire peut faire appel a un bureau d'etudes ou s'appuyer sur les 
plans de zonage d'assainissement consumable a la Communaute de Communes 
de Villandraut et dans les mairies afin de realiser une etude de filiere. Cette etude 
est obligatoire (cf article 13). 

Asa mise en ceuvre, un systeme d'assainissement non collectif doit permettre le 
traitement commun des eaux vannes et des eaux menageres et doit comporter : 

- les canalisations de collecte des eaux vannes et des eaux menageres, 

- le dispositif de pre traitement (fosse toutes eaux ...), 

- les ouvrages de transfert : canalisations, poste de relevage (le cas echeant), 

- les ventilations de I'installation, 

- le dispositif de traitement adapte au terrain assurant : 

soit a la fois I'epuration et I'evacuation par le sol (tranchees ou lit d'epandage, lit 
filtrant ou tertre d'infiltration), soit I'epuration des effluents avant rejet vers le sous-sol 
par I'intermediaire d'un puits d'infiltration (lit filtrant draine a flux vertical ou 
horizontal), voire le drainage eventuel du dispositif de traitement et le rejet des eaux 
traitees vers un puits d'infiltration si la nature et la configuration du terrain I'exigent. 
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des depots 
prejudiciables a I'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs 
de traitement, un bac a graisses, destine a la retention de ces matieres, est interpose 
sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus pres possible de celles- 
ci. 

Les installations seront edifiees a une distance au moins egale a : 

- 35 metres des captages d'eau destines a la consommation humaine 

- 5 metres de I'habitation 

- 3 metres des limites de proprietes 

- 3 metres de tout arbre 

En cas de difficultes lors de rehabilitation, des mesures derogatoires pourront etre 
etudiees. 

Article 13 : Etude de faisabilite et de definition de filiere 

II revient au proprietaire de realiser ou de faire realiser par un prestataire de son 
choix, cette etude de faisabilite de I'assainissement non collectif et de definition de la 
filiere adaptee, afin que la compatibilite du dispositif d'assainissement non collectif 
choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement 
soient assures. 

Cette etude assure le bon choix et le bon dimensionnement du dispositif et elle 
n'engage en aucun cas la responsabilite de la collectivite en cas de 
dysfonctionnement. Elle devra etre realisee prealablement a tous travaux d'un 
dispositif d'epuration d'assainissement non collectif (neuf ou rehabilitation). 



Article 14 : Ventilation de la Fosse Toutes Eaux 

Les fosses toutes eaux doivent etre pourvues d'une ventilation constitute d'une 
entree et d'une sortie d'air situee au-dessus des locaux habites, d'un diametre d'au 
moins 100 millimetres. Conformement au DTU 64.1 et sauf cas particulier, I'entree 
d'air est assuree par la canalisation de chute des eaux usees, prolongee en 
ventilation primaire jusqu'a I'air libre. 

L' extraction des gaz (sortie de I'air) est assuree par un extracteur statique ou par un 
extracteur de type eolien. 

Article 15 : Modalites particulieres d 'implantation (servitudes 
privees et publiques) 

Dans le cas d'une habitation ancienne ne disposant pas de terrain suffisant a 
I'etablissement d'un assainissement autonome, celui-ci pourra faire I'objet d'un 
accord prive entre voisins pour le passage d'une canalisation ou toute autre 
installation, dans le cadre d'une servitude de droit prive, sous reserve que les regies 
de salubrite soient respectees et que les ouvrages realises repondent aux 
prescriptions du present reglement. 

L'installation de toutes autres filieres sera subordonnee a une demande de 
derogation aupres de la prefecture. 

Le passage d'une canalisation privee d'eaux usees traversant le domaine public est 
subordonne a l accord de la collectivite ou de I'EPCI ayant la responsabilite 
juridique du dit domaine. 

Article 16 : Suppression des anciennes installations, des 

anciennes fosses, des anciens cabinets d'aisance 

Conformement a I'article L. 1331-5 du Code de la Sante Publique, en cas de 
raccordement a un reseau collectif, les fosses et autres installations de meme nature 
seront mises hors d'etat de servir ou de creer des nuisances a venir, par les soins et 
aux frais du proprietaire. 

En cas de defaillance, le maire pourra se substituer au proprietaire, agissant a ses 
frais et risques, conformement a I'article L. 1331-6 du Code de la Sante publique. 
Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques, mis 
hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidanges et 
cures, lis sont, soit combles, soit desaffectes, s'ils sont destines a une autre 
utilisation. 

Article 17 : Assainissement non collectif des autres 
etablissements 

Les autres etablissements (industriels, agricoles, restaurants, gTtes, camping, ...) 
situes en zone d'assainissement non collectif sont tenus de depolluer leurs eaux de 
precedes et autres, selon les lois et reglements en vigueur, sous controle du Service 
Public d'Assainissement Non Collectif, des services de Police des Eaux, de 
I'lndustrie et de I'Environnement et des Services Veterinaires. De plus, une etude de 
sol a la parcelle realisee par un bureau d'etudes est obligatoire conformement a 
I'article 14 de I'arrete du 6 mai 1996. 

CHAPITRE 3 : MISSIONS DU SPANC 



Article 18 : Verification de la conception et de V implantation 



des ouv rages 

Lorsqu'un petitionnaire envisage des travaux d'assainissement non collectif, que ce 
soit dans le cadre d'une demande d'urbanisme ou d'une rehabilitation, il lui est remis 
en mairie ou au SPANC, un dossier d'assainissement non collectif comprenant : 
i Un formulaire a remplir, destine a preciser I'identite du proprietaire et du realisateur 
du projet, les caracteristiques de I'immeuble a equiper, du terrain d'implantation et de 
son environnement, de la filiere, des ouvrages et des etudes deja realisees ou a 
realiser, 

i La liste des pieces a presenter pour permettre le controle de conception de son 
installation et en particulier : 

Un plan de situation de la parcelle (echelle 1/25 OOOeme), 

Un extrait cadastral montrant eventuellement les constructions voisines, ( echelle 

1/2000 erne) 

Une etude de definition de filiere visee a I'article 13, 

Un plan de masse du projet de I'installation (echelle entre 1/200eme et 1/500eme) 

avec la construction, les distances par rapport aux limites de propriete, arbres, 

habitations, captages d'eau, les limites de la parcelle. 

Un plan de distribution des pieces 

Un plan en coupe de la filiere et du batiment 

i Une information sur la reglementation applicable, 

i Une notice technique sur I'assainissement non collectif, 

i Une notice sur les aides financieres eventuelles. 

Ce dossier qui est rempli par le petitionnaire et renseigne a partir des documents 

disponibles en mairie (P.O.S, P.L.U, zonage d'assainissement...) et a I'aide d'etudes 

de faisabilite et de filiere, doit etre depose en 3 exemplaires aupres de la mairie du 

lieu de construction qui transmettra les elements au SPANC. 

Dans le cadre d'une demande de permis de construire 

Dans le cas ou I'installation concerne un immeuble autre qu'une maison d'habitation 

individuelle (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usees 

domestiques) le petitionnaire doit realiser une etude particuliere destinee a justifier la 

conception, I'implantation, les dimensions, les caracteristiques, les conditions de 

realisation et d'entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du 

mode et du lieu de rejet (article 14 de I'arrete du 24 decembre 2003). 

Le dossier decrit precedemment, doit etre accompagne du dossier de demande de 

permis de construire. S'il I'estime necessaire, le SPANC effectue une visite. 

Le SPANC formule son avis qui pourra etre favorable, favorable avec reserves, ou 

defavorable. Dans ces deux derniers cas, I'avis est expressement motive. Le SPANC 

adresse sa proposition d'avis au maire. 

Si I'avis est defavorable, le permis de construire est repute negatif, le proprietaire 
peut presenter un nouveau projet et obtenir un avis favorable du SPANC sur celui-ci 
avant la fin de la periode d'instruction du permis de construire. Passee la duree 
d'instruction de ce dernier, la procedure devra etre reprise integralement. 
Si I'avis est favorable avec reserves le projet ne peut etre realise que si le 
proprietaire prend en compte ces reserves dans la conception de son installation. 

Conception en absence de permis de construire 

Le proprietaire d'un immeuble qui projette, en I'absence de demande de permis de 
construire, d'equiper cet immeuble d'une installation d'assainissement non collectif 
ou de rehabiliter une installation existante, doit informer le SPANC de son projet. 



Un dossier d'assainissement non collectif comportant les memes pieces que 
mentionnees ci-dessus, lui est remis. 

Le dossier (formulaire rempli accompagne de toutes les pieces a fournir), est 
communique par I'intermediaire de la Commune. Le SPANC formule son avis qui 
pourra etre favorable, favorable avec reserves, ou defavorable. Dans ces deux 
derniers cas I'avis est expressement motive. 

Si I'avis est defavorable le proprietaire ne peut realiser les travaux projetes qu'apres 
avoir presente un nouveau projet et obtenu un avis favorable du SPANC sur celui-ci. 
Si I'avis est favorable avec reserves le projet ne peut etre realise que si le 
proprietaire prend en compte ces reserves dans la conception de son installation. 

Article 19 : Verification de realisation des installations 

Le proprietaire immobilier est responsable de la realisation des travaux de son 
installation d'assainissement non collectif. Ceux-ci ne peuvent etre executes 
qu'apres avoir regu un avis favorable du SPANC, a la suite du controle de leur 
conception. En cas d'avis favorable avec reserves, le petitionnaire tiendra compte de 
celles-ci pour la realisation des travaux. 

Le petitionnaire prend contact avec le SPANC, dans les meilleurs delais et avec un 
preavis minimum de cinq jours avant le debut des travaux de realisation du systeme 
d'assainissement non collectif, afin de communiquer le nom et les coordonnees de 
I'entrepreneur qui les realisera. 

Le SPANC convient alors avec cet entrepreneur des conditions d'organisation du 
controle qui se deroulera tout au long des phases de travaux. La bonne implantation 
et la bonne execution des ouvrages (y compris des ventilations) sont controlees 
avant remblaiement. 

Cette visite permet de verifier notamment le respect du dimensionnement des 
ouvrages, des zones d'implantation et de la realisation des travaux dans le respect 
des regies de I'art conformement a la reglementation en vigueur. 
Le proprietaire doit informer le SPANC de I'etat d'avancement des travaux afin que 
celui-ci puisse controler leur bonne execution avant remblaiement, par visite sur 
place effectuee. 

Le proprietaire ne peut faire remblayer tant que le controle de bonne execution n'a 
pas ete realise, sauf autorisation expresse du service. 

Ce controle a pour objet de verifier que la realisation, la modification ou la 
rehabilitation des ouvrages est conforme au projet du petitionnaire valide par le 
SPANC. 

II porte notamment sur le type de dispositif installe, son implantation, ses dimensions, 
la mise en ceuvre des differents elements de collecte, de pretraitement, de 
traitement et, le cas echeant, d'evacuation des eaux traitees et la bonne execution 
des travaux. 

Afin d'assurer un controle efficace, le SPANC pourra demander le degagement des 
dispositifs qui auront ete recouverts. 

A Tissue de ce controle, le SPANC formule son avis qui pourra etre favorable, 
favorable avec reserves ou defavorable. 

Dans ces deux derniers cas I'avis est expressement motive. L'avis du service est 
adresse au proprietaire des ouvrages. 

Article 20 : Verification de bon fonctionnement des ouvrages 



L'occupant de I'immeuble equipe d'une installation d'assainissement non collectif 
est responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions 
prevues a I'article 6. La visite periodique de bon fonctionnement permet de 
controler sur la duree, I'efficacite des systemes d'assainissement existants. La 
verification est effectuee en moyenne tous les 7 ans. Des controles occasionnels 
peuvent etre en outre effectues en cas de besoin. 
La verification periodique de bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non 
collectif concerne toutes les installations neuves, rehabilitees ou existantes. La 
verification est exercee sur place par les agents du SPANC, elle concerne les points 
suivants : 

* verification du bon etat des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibility, 

* verification du bon ecoulement des effluents jusqu'au dispositif d'epuration, 

* verification de I'accumulation normale des boues a I'interieur de la fosse, 

* dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un controle de la 
qualite du rejet pourra etre effectue sur demande du SPANC. Les frais de cette 
analyse seront repercutes au proprietaire si le rejet se revele non conforme et 
pris en charge par le SPANC si le rejet est conforme. 

II est ainsi verifie que I'installation n'entraTne pas de pollution des eaux ou du milieu 
aquatique, ne porte pas atteinte a la sante publique et n'entraTne pas d'inconvenients 
de voisinage (odeurs notamment). 

A Tissue de la verification de bon fonctionnement, le SPANC formule son avis qui 
pourra etre favorable, favorable sous reserves ou defavorable. Dans ces derniers 
cas, I'avis est expressement motive. 

Le SPANC adresse son avis a l'occupant des lieux et/ou au proprietaire des 
ouvrages ainsi qu'au maire de la commune concernee. Si cet avis comporte des 
reserves ou s'il est defavorable, le SPANC invite, en fonction 
des causes de dysfonctionnement : 

- soit le proprietaire des ouvrages a realiser les travaux ou amenagements 
necessaires 

pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraTnent une atteinte a 
I'environnement (pollution), a la salubrite publique ou toutes autres nuisances ; 

- soit l'occupant des lieux a realiser les entretiens ou reamenagements qui relevent 
de sa responsabilite. 

Article 21 : Verification du bon entretien des ouvrages 

L'occupant de I'immeuble est tenu d'entretenir ce dispositif dans les conditions 
prevues a I'article 6. II peut realiser lui-meme les operations d'entretien des ouvrages 
ou choisir librement I'entreprise ou I'organisme qui les effectuera. Quel que soit 
I'auteur de ces operations, l'occupant est responsable de I'elimination des matieres 
de vidange, qui doit etre effectuee conformement aux dispositions reglementaires, 
notamment celles prevues par les plans departementaux visant la collecte et le 
traitement des matieres de vidange et celles du reglement sanitaire departemental 
qui reglemente ou interdit le dechargement de ces matieres. L'entreprise qui realise 
une vidange de la fosse ou tout autre dispositif de pretraitement a vidanger, est tenue 
de remettre a l'occupant de I'immeuble ou au proprietaire le document prevu a 
I'article 7 de I'arrete interministeriel du 24 decembre 2003. 

L'usager doit tenir a la disposition du SPANC, une copie de ce document. Selon les 
cas, le controle de I'entretien peut etre effectue par le SPANC par simple verification 
de la reception d'une copie du bon de vidange remis par l'entreprise a l'occupant de 



I'immeuble, ou par visite sur place dans les conditions prevues a I'article 8, 
notamment lorsqu'il est effectue a I'occasion de la verification de bon fonctionnement. 
A Tissue d'une verification de bon entretien, le SPANC invite, le cas echeant, 
I'occupant des lieux, a realiser les operations d'entretien necessaires. 
Si ce controle a donne lieu a une visite sur place, le rapport de visite ainsi que cette 
demande du service lui sont notifies simultanement dans un meme document. 

Article 22 : Rehabilitation des installations 

Le proprietaire d'une installation d'assainissement non collectif peut decider, a son 
initiative ou etre tenu, notamment a la suite d'une visite de bon fonctionnement du 
SPANC prevue a I'article 20, de rehabiliter cette installation, en particulier si cette 
rehabilitation est necessaire pour supprimer toute atteinte a I'environnement 
(pollution des eaux ou du milieu aquatique), a la salubrite ou tout inconvenient de 
voisinage. Le proprietaire des ouvrages choisit librement I'organisme ou I'entreprise 
qu'il charge d'executer les travaux de rehabilitation. II est alors soumis a declaration 
en absence de permis de construire (cf article 18). 

Article 23: Modification de /'installation 

Le proprietaire s'oblige, tant pour lui-meme que pour un locataire eventuel, a 
s'abstenir de tout fait de nature a nuire au bon fonctionnement et a la conservation 
du systeme et notamment a n'entreprendre aucune operation de construction, 
d'usage (notamment circulation de vehicules) ou d'exploitation, qui soit susceptible 
d'endommager ce systeme. II lui est interdit de batir ou de planter sur les zones 
d'emprise du systeme d'assainissement non collectif. 

Toute modification du systeme ou de son environnement devra faire I'objet, au 
prealable, d'une demande aupres du SPANC. 

Article 24 : Dans le cadre de la vente : 

Un controle obligatoire depuis le 01 er janvier 201 1 . 

Si le dernier controle date de plus de trois ans, un nouveau controle sera 
effectue. 

Article 25 :Responsabilite de I' usage r 

L'usager est responsable de tout dommage cause par negligence, maladresse, 
malveillance de sa part ou de celle d'un tiers. Notamment, il devra signaler au 
SPANC, au plus tot, toute anomalie de fonctionnement non collectif. 
La responsabilite civile de l'usager devra etre couverte en cas de dommages dus aux 
odeurs, debordements, pollution. 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 26: redevables 

La part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le 
controle de la conception, de I'implantation et de la bonne execution des 
ouvrages est facturee au proprietaire de I'immeuble ainsi que pour la vente. 
Le reste est facture a I'occupant. 



Article 27: Montant des redevances obligatoires 

Le montant des redevances vahe selon la nature des operations. Elles sont fixees 
chaque annee par deliberation du conseil communautaire. 

Elles seront applicables a partir du 1 er janvier 2013 et permettront de financer 
I'ensemble des depenses de controle technique (comprenant les controles de 
conception et bonne execution, de bon fonctionnement et du bon entretien). 

Article 28: Recouvrement de la redevance 

Le recouvrement de la redevance d'assainissement non collectif est assure par le 
Tresor Public et le SPANC. 

Sont precises sur la facture : 

i le montant de la redevance detaillee par prestation - toute modification du 

montant de la redevance ainsi que la date de son entree en vigueur. 

] la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son 

reglement. 

} I'identification du service, ses coordonnees (adresse, telephone, telecopie) et ses 

jours et heures d'ouverture. 

Les demandes d'avance sont interdites. 

Article 29 : Majoration de la redevance pour retard de 
paiement 

Le defaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la presentation 
de la facture fait I'objet d'une mise en demeure par les services du Tresor Public. 



CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS D'APPLICATION 

Penalites financieres 

Article 30: Penalites financieres pour absence ou mauvais etat 
de fonctionnement d'une installation d'assainissement non 
collectif 

L'absence d'installation d'assainissement non collectif reglementaire sur un 
immeuble qui doit en etre equipe ou son mauvais etat de fonctionnement, expose le 
proprietaire de I'immeuble au paiement de la penalite financiere prevue par 1'article 
L. 1331-8 du Code de la sante publique. 

Mesures de police generale 

Article 31 : Mesures de police administrative en cas de 
pollution de I'eau ou d'atteinte a la salubrite publique 

Pour prevenir ou faire cesser une pollution de I'eau ou une atteinte a la salubrite 
publique due, soit a I' absence, soit au mauvais fonctionnement d'une installation 
d'assainissement non collectif, le maire de la commune concernee peut, en 
application de son pouvoir de police generale, prendre toute mesure reglementaire 
ou individuelle, en application de I' article L.2212-2 du Code general des collectivites 
territoriales, ou de I' article L. 221 2-4 en cas de danger grave ou imminent, sans 
prejudice des mesures pouvant etre prises par le prefet sur le fondement de I'article 
L. 221 5-1 du meme code. 



Poursuites et sanctions penales 

Article 32 : Constats (infractions penales 

Les infractions penales aux dispositions applicables aux installations 
d'assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de I'eau sont 
constatees, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une competence 
generale, dans les conditions prevues par le Code de procedure penale, soit, selon 
la nature des infractions, par les agents de I'Etat, des etablissements publics de I'Etat 
ou des collectivites territoriales, habilites et assermentes dans les conditions prevues 
par le Code de la sante publique, le Code de l'environnement, le Code de la 
construction et de I'habitation ou le Code de I'urbanisme 

A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions prises en application de ces deux 
derniers codes, les travaux peuvent etre interrompus par voie judiciaire (par le juge 
d'instruction ou le tribunal competent) ou administrative (par le maire ou le prefet). 

Article 33: Sanctions penales applicables en cas d 'absence de 
realisation, ou de realisation, modification ou rehabilitation 
d'une 

installation d'assainissement non collectif, en violation des 
prescriptions prevues par le Code de la construction et de 
I'habitation ou le Code de I'urbanisme ou en cas de pollution 
de 

I'eau 

L'absence de realisation d'une installation d'assainissement non collectif lorsque 
celle-ci est exigee en application de la legislation en vigueur, sa realisation, sa 
modification ou sa rehabilitation dans des conditions non conformes aux 
prescriptions reglementaires prises en application du Code de la construction et de 
I'habitation ou du Code de I'urbanisme, exposent le proprietaire de I'immeuble aux 
sanctions penales et aux mesures complementaires prevues par ces codes, sans 
prejudice des sanctions penales applicables prevues par le Code de l'environnement 
en cas de pollution de I'eau. (Voir les references de ces textes en annexe). 

Article 34: Voies de recours des usage rs 

Les litiges individuels entre les usagers du Service Public d'Assainissement Non 
Collectif et ce dernier relevent de la competence des tribunaux judiciaires. 
Toute contestation portant sur I'organisation du service (deliberation instituant la 
redevance ou fixant ses tarifs, deliberation approuvant le reglement du service, 
reglement du service, etc.) releve de la competence exclusive du juge administratif. 
Prealablement a la saisine des tribunaux, I'usager peut adresser un recours gracieux 
a I'auteur de la decision contestee. L'absence de reponse a ce recours dans un delai 
de deux mois vaut decision de rejet. 

Mise en application du reglement 
Article 35: Publicite du reglement 

Le present reglement approuve, sera affiche a la Communaute de Communes du 

canton de Villandraut et dans chaque commune pendant 2 mois. 

II sera distribue en meme temps que le dossier d'assainissement non collectif et au 



moment du controle de bon fonctionnement. Ce reglement sera tenu en permanence 
a la disposition du public au SPANC, a la Communaute de Communes du canton de 
Villandraut. Le reglement devra etre remis par le proprietaire au locataire le cas 
echeant. 

Article 36 : Modification du reglement 

Des modifications au present reglement peuvent etre decidees selon la meme 
procedure que celle suivie pour son adoption. 

Ces modifications, qui donneront lieu a la meme publicite que le reglement initial, 
doivent etre portees a la connaissance des usagers du service prealablement a leur 
mise en 
application. 

Article 37: Date d'entree en vigueur du reglement 

Le present reglement entre en vigueur a compter de son adoption par la 
Communaute de Communes du canton de Villandraut. 

Tout reglement anterieur concernant I'assainissement non collectif dans les 

communes 

est abroge de ce fait. 



Article 38 : Clauses d "execution 

Le president de la Communaute de Communes du canton de Villandraut ou son elu 
delegue, les agents du SPANC, les Maires et le receveur de la Communaute de 
Communes du canton de Villandraut, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 
I'execution du present reglement. 

Delibere et vote par I'assemblee deliberante de la Communaute de Communes 
du canton de Villandraut dans sa seance du 14/12/2012. 

A Villandraut, le 14/12/2012 

Madame la Presidente, 



Laurence HARRIBEY 



